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नई दिल्ली, सोमवार, मई 31, 1993/ बैशाख 10, 1915 
NEW DELHI,MONDAY, MAY 31, 1993 /VAISAKHA 10, 115 
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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था गरी पाती है विससे कि वह मन कसम के कप 


Separate Paging is given to this part in order that it may be filled as a 

reparate compilation 
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 10 मई, 1993 
संख्या 10/ 2/ 9 - बी ( को ) :- - दूरदर्शन द्वारा सीधी कवरेज में ध्वनि एवं श्रव्य 
प्रणाली फेल हो जाने तथा इसके बाद कांचों कामाकोटि पीतम के शंकराचार्य के पावन 
शताब्दी समारोह, जिसका उदघाटन 7 मई , 1993 को कानोपुरम में प्रधान मंत्री 
द्वारा किया गया था , में आकाशवाणी द्वारा सीधी कवरेज के फुल हो जाने के कारण 
प्राई रूकावट की जांच करने के लिये सचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा उन लगा 
समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है । 
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2. समिति के अध्यक्ष श्री एन . जे . नायर, इंजीनियर -इन- चीफ , दूरदर्शन 
होंगे जिनके साथ श्री एच. एम . जोशी, मुख्य अभियंता (सिविल ), जो आकाशवाणी 
का विद्युत कार्य देख रहे हैं , समिति के द्वितीय सदस्य होंगे । 

3. समिति निम्नलिखित कारणों की गहराई से जांच करेंगी : 
( क ) बरदशन द्वारा सीध प्रसारण के फल हो जाने के कारण । 
( ख ) आकाशवाणी द्वारा प्रसारण में पाई रूकावट के कारण । 
(ग ) यह सुनिश्चित करने के लिये कि प्राकाशवाणी/ दूरदर्शन में कोई व्यवधान / 

कोई खराबी न पाए क्या पर्याप्त पर्यवेक्षण था । 
( घ ) भविष्य में इस प्रकार की गड़बड़ियों को रोकने के लिये उपचारात्मक 

उपाय सुझाना । 
+ समिति से अपनी रिपोट पांच दिन के भीतर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया 
गया है । 
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5. महानिदेशक , प्राकाशवाणी तथा महानदशका दरदशन इस सामात का परी 
तरह से मदद करेंगे ताकि वह नियत समय म अपना जाच काय परा कर सके 
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एन . चावला , संयक्त सचिव 


MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 10th May, 1993 
No. 10/ 2 / 93 - B ( P ).--- It has been decided by the Ministry of Inrormation & 
Broadcasting to appoint a High Level Committee , to enquire into the failure of 
the sound and audio system resulting in interruption in the live coverage by 
Doordarshan and later by All India Radio in connection with the Centenary Cele 
brations of His Holiness the Shankaracharya of Kanchi Kamakoti Peetam , which 
was inaugurated by the Prime Minister at Kanchipuram on the 7th May, 1993 . 


2 . The Committee shall be headed by Shri N . J Nair . Engineer - in -Chixf 
Doordarshan with Shri H. M . Joshi, Chief Engineer ( Civil ) looking after Electri 
cals , AIR as the second member . 
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3 . The Committee shall enquire in detail into : 

( a ) Reasons for the failure of the live telecast by Doordarshan . 
(b ) Reasons for interruptions in the broadcast by AIR . 
(c ) Whether there was adequate supervision to ensure that there was no 

interruption or breakdown in AIR Doordarshan . 
(d ) To suggest remedial measures to prevent such recurrence in future . 
4. The Committee is requested to submit its report within five days. 

5 . DG , AIR and DG , Doordarshan shall provide all assistance to this Com 
mittee to enable it to complete the enquiry within the stipulated time, 


N . CHAWLA , Jt . Secy . 
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